MIECZYSLAW Prawdzie LEWANDOWSKI 


_RYTOWNIK, 
przeżywszy lat 27, utonął w Wiśle dnia 12 Lipca 1889 r. o godzinie 8 wieczór. 


W żalu pogrążona rodzina zaprasza Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który odbędzie sie 
w Niedzielę dnia 14 Lipca 1889 roku o godzinie 5 po południu z Zakładu klinicznego: wprost 
na cmentarz. | 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


